de 


Ksiądz TOMASZ GÓRECKI 


b. proboszez w Królestwie Polskiem 


przeżywszy lat 76, po długiej chorobie, opatrzony św. Sakramen- 
tami, zasnał w Panu dnia 27 Kwietnia 1890 r. 


Eksportacya zwłok z domu L. Z przy ulicy Poselskiej do kościoła św. Piotra nastąpi we Wtorek 
dnia 29-go b. m. o godzinie wpół do Il-tej przed południem, zkąd po odbytem Nabożeństwie Zalo- 


bnem wprost na miejsce wiecznego spoczynku, — na który to obrzęd Znajomych i pobożną 


Publiczność zaprasza się. 


Zakład pogrzebowy „Pompes funebres“ A. Szafrańskiego w Krakowie. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


